Ewelina Gälotzy 


corka pens. urzednika 


przeżywszy lat 24, po długiej chorobie opatrzona św. Sakramen- 
tami zasnęła w Panu dnia 4 Października 1880 r. 


Pogrążeni w żalu rodzice wraz z rodzeństwem, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na pogrzeb mający 


się odbyć we środę dnia 6 b. m. o godzinie 4 popołudniu, ze szpitala św. Łazarza wprost na cmentarz. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


